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Erstarrungspunkte von
Athy lather4)......   fc = —123,6°
Schwefelkohlenstoff4)   .   .        ' —112,0°
Chloroform4)......          —   63,7°
Chlorbenzol4)......          —   45,5°
Quecksilber.....          ~-   38,89°
Wasser........                0°
Siedepunkt von Wasser bei 760"mm        4- 100°
„    Naphthalin .   .   . 217,96° + 0,058 (p — 760) Schmelz- und Erstarrungspunkte
Zinn...........   +231,84°
Siedepunkt von Benzophenon.....   + 305,9° -(- 0,063 (p — 760)
„    Schwefel ....    • .   + 444,55° + 0,0908(p — 760)
— 0,000047 (p — 760)2 Schmelz- und Erstarrungspunkte von
Cadmium..........   -f   320,9°
Zink.............         419,4°
Antimon...........         630,0°
Silber............         960,5°
Gold..............       1063
Kupfer...........       1083
Palladium..........       1557
Platin............       1764
Diese Werte sind, mit Ausnahme der mit 4) bezeichneten, der ,,Bekannt-machung der Physik. Techn. Reichsanstalt vom 16. Dez. 1915 iiber die Prufung von Thermometern" (giiltig vom 1. April 1916) entnommen. Zur Interpolation zwischen 0 ° und dem Schwefelsiedepunkt dient daselbst das Platin-Widerstands-thermometer, fiir hohere Temperaturen das Thermoelement aus Platin und 10°/0iger Platinrhodium-Legierung; bei Kaltegraden ein mit dem Wasserstoff-thermometer verglichenes Platin-Widerstandsthermometer.
43. Die Entropie beliebiger Korper.
In Abschn. 27 ist gezeigt, daB es fiir Gase, die dem Gesetz pv folgen, eine ZustandsgroBe, die Entropie (S) gibt, deren Anderung mit der absoluten Temperatur multipliziert die zugefuhrte Warme ergibt. Im beson-deren war fiir isothermische Zustandsanderungen
Q_T.(S_SO)
oder
9      9        Q
b — bo = 2? >
fiir adiabatische
S-S0==0.
Da sich der Carnotsche ProzeB aus isothermischen und adiabatischen Zustandsanderungen aufbaut und die aus ihm abgeleiteten Beziehungen fiir jeden beliebigen Arbeitskorper gelten (Abschn. 41), so ermoglicht dieser ProzeB eine Beurteilung der Frage, ob eine Entropiefunktion auch fiir andere Korper
als Gase besteht.
Nach Henning, Annal. Phys. 1914.ermometera dienen die folgenden Siedepunkte und Schmelz- bzw. Erstar-rungspunkte reiner fliissiger und fester Korper.
